※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は 200V30A 専用回路を設けてください。 
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キャビネットの後方に背板がある場合（単位: mm) 

◎ 背板位置がキャビネットの取 \ 取で穴刪 .| 

付け穴から 4 &mi 以下の場合は、 \_i" j —— J , 

後固定金具が通るように切り \ / /ゾ 

欠きを跋けてください。 \ 
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平面図 


背面図 
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コンセント位置を示す 


(注）☆】の奥行650未満の場合は、 

コンセントは埋込型をお使いください0 
コンセントの方向に注意してください。 
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ロースター ドアの後方 


(600) キャビネット開口幅 
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側面図 
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※卜 A 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。 

※之. B 寸法が 80 mm 以上あれば松下電工(株)製 ( WK 36301 B ) の露出コンセントが使えます。 
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